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Instruccions per treballar amb la Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya (XTEC). 


l.- Entorn de treball. 
Per connectar-se a la XTEC cal disposar de 


- Un ordinador tipus PC compatible dotat d'un mòdem adient 
que suporti els estàndards V22 i V23. Els centres docents 
oficials que s'han incorporat en la primera fase del 
projecte XTEC han estat dotats d'un mòdem model Rortex 
1200, que ha d'haver estat convenientment instal.lat pel 
personal d'instal.lació de l'empresa BULL. 


- Una connexió telefònica que uneixi la sortida del mòdem 
amb la xarxa telefònica. En aquest sentit, en aquells 
centres que ho han sol.licitat al Programa d'Informàtica 
Educativa, personal de Telefònica ha realitzat la 
instal.lació d'una línia telefònica que arriba fins al 
punt terminal desitjat, incloent un commutador de control. 


Només cal en aquest moment unir mitjançant el cable 
disponible dins la maleta Rortex la sortida del mòdem amb 
el connector terminal de la xarxa per tenir el hardvare 
disposat per connectar-se a la Xarxa. 


-— Pel que fa al softvare - programes - necessaris per dur a 
terme la connexió, el Programa d'Informàtica Educativa ha 
elaborat un programa especial, anomenat XTEC, que facilita 
i automatitza la connexió a la xarxa XTEC. Aquest 
programa, conjuntament amb elements softvare 
complementaris necessaris, s'inclouen dins el conjunt de 2 
disquets retolats XTEC1 i 0XTEC2 que us incloem. La 
instal.lació d'aquest softvare sobre el disc dur del 
vostre ordinador és automàtica, i és exposada en el 


document que us úincloem, "Softvare XTEC: Instruccions 
d'instal.lació i ús". Seguiu al peu de la lletra aquestes 
instruccions, i tindreu el vostre ordinador -— dotat de 


placa mòdem - dotat del softuare necessari per dur a terme 
la connexió a la xarxa XTEC. 


(Noteu que el softuvare XTEC només facilita la connexió amb 
el servei XTEC. Si desitgeu connectar-vos amb d'altres 
servidors d'informació, haureu de seguir les instruccions 
generals d'instal.lació i ús associades al mòdem Rortex 
1200 i al seu softvare associat, RXCOM-2). 
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2.-— Serveis disponibles i protocols de connexió. 


La connexió a la xarxa XTEC pot fer-se sota dos protocols o 
modalitats de connexió : 


— Protocol videotex. 
— Protocol full-duplex. 


El softuvare XTEC gestiona automàticament el llançament del 
protocol adient, d'acord amb les indicacions de l'usuari. 


En una primera etapa, la xarxa XTEC oferirà els segúents serveis 
O funcionalitats als usuaris de la mateixa 


— Sota protocol videotex : 


Servei de missatgeria general. 

Servei de simulació de tauler d'anuncis 9 ("Preguntes i 
Respostes"). 

Servei de Noticiari ("SIVAT"). 

Servei d'accés a Bases de Dades Documentals. 


—-— Sota protocol full-duplex (terminal) 


Servei de transmissió de fitxers. 
Servei d'accés a Bases de Dades Documentals. 
Servei de Teleconferència i Teledebat. 


L'usuari que desitgi accedir a l'ús d'algun d'aquests serveis, ha 
de connectar-se a la xarxa XTEC amb l'ajut del softvare XTEC, 
indicar el protocol d'accés desitjat, i, tot seguit, seleccionar 
el servei concret al que desitja connectar-se. 


Un cop dins del servei concret, cal seguir les instruccions 
específiques associades al mateix, que s'especifiquen en la 
documentació que us incloem. En un primer instant alguns dels 
serveis poden no estar encara disponibles, o funcionar amb només 
una part de les funcionalitats definitives, dúindicant-se així en 
el corresponent apartat de la documentació. A mesura que els 
serveis es posin en funcionament, Le) s'ampliin les seves 
funcionalitats, els usuaris rebran les corresponents 
documentacions actualitzades. 
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3.— Confidencialitat i codis d'usuari. 


Per accedir a alguns dels serveis abans esmentats cal disposar 
d'un codi d'usuari que garanteixi la necessària confidencialitat 
que s'espera de l'accés al corresponent servei. 


Concretament, per accedir al servei de missatgeria general, tot 


usuari ha de disposar d'un codi personal d'accés que es composa 
de 2 parts : Una identificació pública, que permetrà la tramesa 
de missatges a l'usuari en questió per part d'altres usuaris, i 
una contrasenya, que només coneixerà l'interessat, que garantirà 
la privadesa en l'accés a la seva bústia personal. 


Els codis d'identificació públics del 0vservei de missatgeria 
consten d'un màxim d'11 caràcters, els 4 primers dels quals 
corresponen a un codi associat al centre docent al que pertany 
l'usuari, que podreu consultar dins l'opció consulta de directori 
del servei de missatgeria, mentre la resta es refereix al primer 
cognom de l'usuari en questió. Per ésser donat d'alta com a 
usuari de la xarxa, úi tenir associat un identificador d'accés i 
una contrasenya, cal dirigir-se al Programa d'Informàtica 
Educativa sol.licitant-ho. En aquest sentit, us incloem un imprès 
que us preguem que feu reproduir i distribuir entre els 
professors que per les seves activitats resultin ser usuaris 
potencials de la missatgeria, a fi de que puguin enviar-nos la 
corresponent sol.licitud. Tal com s'indica a la documentació de 
l'aplicació de missatgeria, un usuari, que té associada 
inicialment una contrasenya per part del Programa d'Informàtica 
Educativa, pot en qualsevol moment canviar la mateixa, a fi 
d'assegurar-ne la total privadesa. En un futur, la llista dels 
usuaris donats d'alta dins la xarxa serà consultable a través de 
la mateixa. 


Addicionalment als usuaris 0vdúindividuals, existeixen els usuaris 
institucionals. En aquest cas , el primer caràcter de la segona 
part de l'identificatiu de l'usuari (cinquè caràcter total) serà 
el caràcter -. En un primer moment, existeixen els seguents 
usuaris institucionals: 


Usuari institucional TN... tBUSTIAT (On ee... Correspon al 
codi de cada centre concret) : Tots els centres tenen 
donat d'alta aquest usuari, a fi de poder permetre un 
inici immediat de les activitats telemàtiques. En aquest 
sentit, trobareu inclosa dins d'aquesta documentació la 
contrasenya inicial associada al vostre usuari "4tBUSTIA". 
Podeu usar aquest usuari per entrar dins la missatgeria i 
trametre un missatge a l'usuari "''PIECYtXTEC" per indicar 
que heu iniciat efectivament el vostre treball amb la 
xarxa XTEC. 
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Usuari institucional 0''PIECFXTECT" : Dirigiu-vos a aquest 
usuari per comunicar les vostres experiències o dubtes en 
el funcionament de la xarxa telemàtica. No dubteu que 
rebreu contesta a les vostres consultes o notificacions. 


L'accés a la resta de serveis existents sota protocol videotex és 
públic i no precisa disposar de cap identificatiu ni contrasenya. 


Per accedir als serveis disponibles sota protocol full duplex, 


cal disposar d'un identificador i una contrasenya associats al 
centre docent. Quan es treballa des del 0vsoftvare XTEC, aquestes 
informacions identificatives es troben gravades dins d'un arxiu 
de configuració que és generat pel programa 0CONFIG. Dins la 
documentació annexa "Softvare XTEC: Instruccions d'instal.lació i 
ús" trobareu la forma d'inicialitzar aquest arxiu identificatiu. 
En un full annex, que també us incloem, s'indiquen els valors de 
l'identificatiu i de la contrasenya associats al vostre centre 
per accés sota protocol vfull-duplex. Feu que el responsable de 
l'aula úinformàtica dinicialitzi els arxius corresponents amb 
aquests valors, ú manteniu confidencial aquesta informació, a fi 
d'assegurar que ningú fa un mal ús de la xarxa XTEC usant 
l'identificatiu del vostre centre. 


